USDA 



Urited States Department pf Agriculture 
Anir'rial and Plant Haaklli Inspection Servkia in^ lu 

Inspection Report 


GEORGIA INSTlTDTi OF TECHNOLOGV 


505 TENTH STREET MW 

ATIAhTTA, GA 30918 


Customer ID- 8S1 
Certificate: 57-H-0010 

CilQ- 


Kb)(2)High, (b)(7)f 


Type; ROLTTINE JNSPECTION 
Date- Jarv-14-2008 


No ncn-compliant items ideniilied on inspection today. 


RaviewetJ: 

1. ) Currenl I ACUC roster 

2 . ) lACUC facifity.'program gemi-annu&l ingpeclionsTeviewg (t4 Nov 07, 17 Oct 07, t? Jijn 07, 26 Apr 07) 

3. ) I AG DC reports to Ifialltullonal Oflicial |,29 Nov 07, 13 Jua 07) 

4. ) I ACUC meeting mi nudes (14 Nov 07, t5Aug07, 12Jkiin07, 17 Apr 07] 

5. ) Pfoidoot A[t6CM'2 & associated amandmant 
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VeTE PI NARY M EO 1C AL OFFIC ER Inspector 1 05 1 Jan- 1 4-2003 
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Jan- 14-2003 





